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HELENA z JOZEWSKICH 


SNIECHOTOWA 


zmarła w Warszawie dnia 26 Lutego 1892 roku, 
przeżywszy lat 49. 


W smutku pogrążony mąż, matka, siostra, bracia i bratowa Zmarłej, zapraszają 

na wyprowadzenie zwłok po przybyciu takowych koleją żelazną, z dworca 

kolejowego w Krakowie, w Sobotę dnia 12 Listopada b. r. o godz. 10 zrana do 

Kościoła św. Mikołaja, a po odbytem tamże Nabożeństwie, do grobu familijnego 
a na Cmentarz. 
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Zakład pogrzebowy „Concordia J. ik. Pekalskiego w Krakowie. 


